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MICRO INTERNATIONAL S.A. 

Societe anonyme 

31-33, Grand Rue, L - 1660 Luxembourg 
B156847 

Extrait pour publication 

Nomination, renouvellement, fin de mandat des mandataires, des personnes 
chargees du controle des comptes et/ou du depositaire 


MICRO INTERNATIONAL S.A. a depose en date du 19/01/2017 aupres du registre de commerce et des societes, les 
informations suivantes : 

Administrateur / gerant 

Modification / Renouvellement 

STERZI MARCO 

Adresse 31-33, GRAND RUE 

1660, LUXEMBOURG, Luxembourg 

Fonction ADMINISTRATEUR 

Organe CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Duree du mandat Determinee 

Date de nomination 30/07/2014 

Jusqu'a I'assemblee generate qui se tiendra en I'annee 2018 
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